EMILIA CZENCZ 


urodzona w roku 1816 w Porębie Wielkiej, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzona 


św. Sakramentami, zasnęła w Panu dnia 24 Listopada 1896 roku. 


Wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku odbędzie się we Czwartek dnia 26 b. m. o godz. 3 popołudniu 
z krypty kościoła XX. Pijarów, — na który to obrzęd stroskana siostra zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych 
i pobożną Publiczność. 


Konces. Zakład pogrzebowy Fr. Nowinskiego, ul. Kopernika 8. Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


